D LANISŁAW BISZTYGA 


mechanik 


przeżywszy lat 27, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 7 października 1912 roku. 


W ciężkim smutku pozostali żona i rodzina za 


praszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 
1 Znajomych na 


Nabożeństwo żałobne i wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej, które 
odbędzie się we środe dnia 9 b. m. o godzinie g rano na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie 


